PCB–10 


(FOIL SIDE) 


IC151 
G4 


IC152 
F4 


IC153 
F4 


IC209 
D4 


IC210 
E4 


IC254 
A3 


IC259 
A3 


IC301 
I3 


IC302 
J3 


IC354 
I3 


IC355 
H3 


IC356 
H3 


IC402 
G3 


IC403 
H4 


IC404 
H3 


IC405 
H4 


IC406 
I4 


IC407 
G4 


IC452 
I1 


IC453 
H1 


IC454 
H2 


IC455 
H2 


IC501 
H3 


IC511 
F2 


IC512 
F2 


IC514 
G3 


IC517 
F1 


IC518 
F2 


IC551 
F4 


IC554 
F3 


IC605 
D3 


IC701 
B3 


IC702 
B2 


IC703 
C3 


IC704 
A3 


IC705 
A2 


IC706 
C3 


IC707 
C3 


IC751 
B2 


IC753 
C2 


IC754 
A2 


IC755 
A2 


IC756 
C2 


IC757 
C2 


IC801 
B1 


IC803 
C2 


IC804 
A1 


IC806 
C1 


IC807 
C1 


IC852 
A4 


IC853 
B4 


IC903 
A5 


IC955 
C4 


IC956 
C4 


IC957 
D4 


IC958 
D3 


IC959 
D3 


Q301 
I4 


Q302 
I4 


Q303 
I4 


Q351 
I3 


Q353 
H3 


Q401 
G4 


Q404 
F4 


Q405 
F3 


Q406 
F3 


Q501 
H1 


Q502 
G1 


Q503 
G1 


Q504 
F1 


REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REC 
LOC 
REC 
LOC 
REC 
LOC 


(FOIL SIDE) 


Q505 
F1 


Q507 
H2 


Q508 
G1 


Q510 
G1 


Q511 
F1 


Q513 
E1 


Q516 
F1 


Q517 
F1 


Q518 
F1 


Q604 
D2 


Q651 
D3 


Q653 
C1 


Q654 
C1 


Q656 
C2 


Q701 
B2 


Q702 
A3 


Q703 
B3 


Q705 
C3 


Q706 
B3 


Q707 
B2 


Q751 
B2 


Q752 
B2 


Q753 
B2 


Q755 
C2 


Q801 
B1 


Q802 
B1 


Q803 
B2 


Q805 
C1 


Q806 
B1 


Q951 
C4 


Q952 
C4 


Q953 
C4 


Q954 
C3 


Q955 
D3 


Q956 
D4 


Q957 
C4 


QR201 
D4 


QR551 
G2 


PCB–11 


IC101 
I4 


IC102 
I4 


IC103 
I5 


IC104 
I4 


IC154 
E4 


IC156 
F4 


IC201 
D4 


IC204 
D4 


IC207 
C4 


IC208 
C4 


IC251 
B3 


IC252 
B4 


IC253 
A3 


IC255 
A3 


IC303 
I4 


IC351 
I3 


IC352 
I3 


IC353 
J3 


IC401 
G3 


IC450 
H2 


REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REC 
LOC 
REC 
LOC 
REC 
LOC 
REC 
LOC 


(COMPONENT SIDE) 


VR753 


TP751 


TP701 


TP801 
TG5 


TP603 


TP601 


TP602 


TP952 


TG6 


TP504 


TG2 


TP502 


TP501 


TG4 


TP503 


TG1 


TP351 


TG3 


TP951 


PB LEV 
VR751 
PB TMG 


VR701 
Y LEV 


VR803 
PB LEV 


VR801 
PB TMG 


VR802 
PB OFS 


VR804 


VR752 
PB OFS 


VR754 


VR703 
VR704 


VR702 
Y OFS 


VR601 
SYNC φ 


VR602 
PLL POS 


VR514 
YC PB LEV 


VR513 
YC PB TIM 


VR505 


DEC PB LEV 


VR510 
DEC PB TIM 


VR511 
DEC PR LEV 


VR507 
DEC PR TIM 


VR515 
YC PR TIM 
VR516 
YC PB LEV 


RSTH YC 


SCH YC 


VR512 


VR503 
SITE C LEV 


VR451 


SITE OFS 


VR351 


SITE LEV 


VR301 


SITE Y LEV 


VR503 


SCH SITE 


VR502 


4P C LEV 


VR454 
4P Y LEV 


VR453 


RSTH SITE 


VR501 


VR504 


VR952 
D LEV 


VR951 
SYNC LEV 


IC451 
I2 


IC456 
I1 


IC457 
H2 


IC458 
H2 


IC459 
I1 


IC502 
H3 


IC503 
G3 


IC504 
G1 


IC505 
G1 


IC507 
F2 


IC508 
G2 


IC509 
F2 


IC510 
G2 


IC513 
H2 


IC515 
F1 


IC516 
F1 


IC552 
F3 


IC553 
F4 


IC555 
F3 


IC601 
D2 


(COMPONENT SIDE) 


IC602 
D2 


IC603 
E2 


IC604 
D3 


IC606 
D2 


IC607 
D3 


IC608 
D1 


IC752 
A2 


IC758 
C2 


IC759 
A2 


IC802 
A1 


IC805 
A1 


IC808 
C1 


IC851 
A4 


IC901 
B5 


IC902 
A5 


IC911 
E4 


IC912 
E4 


IC913 
E3 


IC951 
C3 


IC952 
D4 


IC953 
D4 


IC954 
C4 


P1 
G5 


P2 
D5 


Q352 
H3 


Q452 
I1 


Q454 
H1 


Q509 
G1 


Q512 
F1 


Q514 
E1 


Q515 
G1 


Q601 
D2 


Q602 
D2 


Q603 
D2 


Q652 
C3 


Q655 
C1 


Q657 
C2 


Q658 
C2 


Q704 
C3 


Q754 
B2 


Q756 
A1 


Q804 
B1 


QR701 
C3 


QR702 
C2 


QR751 
C2 


QR801 
C1 


TG1 
I2 


TG2 
G2 


TG3 
E4 


TG4 
E1 


TG5 
C1 


TG6 
F4 


TP351 
I3 


TP501 
F2 


TP502 
G2 


TP503 
H1 


TP504 
G3 


TP601 
E2 


TP602 
E3 


TP603 
D2 


TP701 
A2 


TP751 
A2 


TP801 
B1 


TP951 
D4 


TP952 
E3 


VL601 
D2 


VR301 
J3 


VR351 
I2 


VR451 
I2 


VR452 
H2 


VR453 
I1 


VR454 
I1 


VR501 
H1 


VR502 
H1 


VR503 
G2 


VR504 
H1 


VR505 
F1 


VR507 
G1 


VR510 
F1 


VR511 
G1 


VR512 
G2 


VR513 
F1 


VR514 
E1 


VR515 
F1 


VR516 
F1 


VR601 
D2 


VR602 
E2 


VR701 
A2 


VR702 
C1 


VR703 
B2 


VR704 
C2 


VR751 
A1 


VR752 
C1 


VR753 
A1 


VR754 
C2 


VR801 
B1 


VR802 
B1 


VR803 
B1 


VR804 
C1 


VR951 
D4 


VR952 
D3 


X402 
G3 


X501 
F2 


